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RESULTS 

Instrument: 
Data Records: 
Sample Period: 
Exposure Time: 


Radon-Scout PLUS SM: 515 Average: 

94 Exposure: 

1/12/2012 10:04:00 - 1/16/2012 8:04:00 Maximum: 

94.0 hours Minimum: 


770 Bq/m 3 ±1.1% 
72370 Bqh/m3 
3135 Bq/m 3 
0Bq/m 3 
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